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Abb. 50-52. 


Abb.52, Querschnitt des Flusspfeilers. 
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Abb.8. Längenschnitt der Portale. 1: 250. Abb.9. Gründung der Vorlandpfeiler 1: 300. 
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Wagerechte Schnitte Ansicht von oben. Wagerechter Schnitt. 
nach G-H. nach E-F. in Höhe der Brustwehr. 
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Eiserner Ueberbau der Brücke. 1:90. 


Abb. 10. Stirnansicht. Abb.11. Ansicht des Endfeldes. 
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Eiserner Ueberbau der Brücke. 


Abb. 15. Knotenpunkt 10 u.11. Abb. 17. Wagerechter Schnitt durch das Endfeld. 
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Abb. 23. Wandstrebe im Mittelfeld. 
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'Neue Weichselbrücke bei Dirschau. J ahrg ХІМ. B1.37. 
Abb.39. Lageplan des Bauplatzes auf dem rechtsseitigen Vorlande. 
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Abb. 40. Gerüst. 1:300 
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Abb. 41. Grundriss vom Untergerüst. 
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Joch 2. Joch 10. Querschnitt durch Joch 4. 1:300, Ansicht. 
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Abb.44. Grundriss. 1:300. 


| Тг 


1 й 


| Tm Di = | 
| Tl 8 (al ІШ; | 
p ҮШІ 


Wilhelm Ernst u.Sohn Berlin. B. Gisevius gest. 
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Abb. 49. Abb.50. Stoss der Schwellen 
für d.t.Stoekwerk 
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Abb. 46. Anschluss der Augstangen, Punkt a u.b des Untergerüstes. 


(5. Abb.42. BL38) Sattel des Sprengwerks. 
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Abb. 51. Anschluss der Zugstange für das 1. Stockwerk 
des Obergerüstes. Punkt f. (s. Abb.42. BL38) 
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Wilhelm Ernst u.Sohn, Berlin. 
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Abb.8. Gerüst der Oeffnung I. 1:300. 
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Abb.1. Übersichtskarte der ostfriesischen Inseln.1: 400000. 
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Abb.3.Querschnilte der Dünenschutzwerke.1: 200. 
Vollprofil 1883/84 /85. Dünenschutzwerk 1889/90 mit. Vorlage. Dünenschutzwerk 1888/89 ohne Vorlage. 
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Abb. 7. Entwurf vom Jahre 1872.1: 7500. 
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Stand der Bauten in den Jahren 1872, 1875, 1878, 1881, 1885 u. 1891. 
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Abb.1. Schnitt durch den Mittelbau A B. 
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Abb. 2. 
Ansicht gegen die Hoffronten 
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Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 


- Zeitschr f Bauwesen 1895. Drehbrücke mit Druckwasserbetrieb im Ruhrorter Hafen. : - Jahrg, ХІУ ВІ. 69. 


Abb. 1. Ansicht. 1:300. 
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Abb.13. Cylinder zum Drehen der Brücke. 1:30. 


Ansicht A-B. Längenansichl. І 
У і 
= 
| 
eg 


<р. и тт Kette 
> 
< жөні, د‎ 


= 


ГГ ООО 72 


Wagerechter Schnitt und Grundriss. 


1772 

SES, 
ET 
17 


Abb.14. Cylinder zum Небеп der Brücke. 1: 
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Zeitschr. £ Bauwesen 1895. Drehbrücke mit Druckwasserbetrieb im Ruhrorter Hafen. 
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Abb. 15. Ansicht. 1:100. 
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Abb. 16. Grundriss. 1:100. 
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Abb.18. Querschnitt des langen Armes.1:50. 
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Abb.19. Längenschnitt des kurzen Armes. 1:50. ; : 
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